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O vereador que pode ser cassado por ter entrado em uma 
Igreja 


Por Zé Roberto Alves - 26/04/2022 - 10:51 


O padre responsável pela igreja já afirmou, categoricamente, que aquela casa religiosa não foi invadida, e que, após a missa, 
manifestantes em favor do movimento negro entraram. Pois, pois, a “invasão” que não houve pode acabar com o mandato do 
vereador Renato Freitas, negro, do PT. Recentemente, um membro da Comissão Etica da honrosa casa do povo da capital 


pediu licença e caiu fora da comissão. 


O nobre edil já divulgou gravações encaminhando seu voto pela cassação e forçando a barra para que outros parlamentares o 
acompanhem. Não é por nada, mas tudo isso tem cheiro de vingança, sabe-se lá o porquê. Daqui a pouco é possível colocarem 
o provável cassado na cadeira elétrica. NÃO TEM CONDIÇÕES! 


Renato Freitas pede nulidade de processo e 
suspeição de vereador após vazamento 
(https:/www.bemparana.com.br/noticia/renato- 
freitas-pede-nulidade-de-processo-e- 


suspeicao-de-vereador-apos- 
vazamento*.Ymf5m9rMKM9) 
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Deixe uma resposta 
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